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LA GLOMERULAIRE 


!. DEFINITION : 

La filtration glomérulaire est la première étape de formation de l'urine. 
Il s'agit d'un transfert unidirectionnel par ultrafiltration aboutissant à la 
formation d'une urine primitive ou ultrafiltrat qui est un liquide voisin du 
plasma mais déproteiné, 


La quasi-totalité du DSR est filtré par les glomérules qui séparent sous le jeu 
de pressions exercées de part et d'autre des capillaires glomérulaires 

V 4 du DPR en un ultrafiltrat qui gagnent l'espace urinaire et en protéines qui 


restent trappées dans les capillaires. 
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Elle sépare !e plasma de l'urine primitive et comporte 3 structures 


traversées successivement : 

1 - Un endothélium largement fenêtre. 
2~ Une membrane basale tristratifiée. 



Un épithélium formé de podocytes émettant des pédicelîes qui délimitent 
des fentes épithéliales de filtration. 


Cette barrière renferme également des cellules mésangiales douées de 
propriétés contractiles et phagocytaires. 


_ m. L' U LT RÂ F ; LT RAT GLOMERULAIRE 

1- Liquide voisin du plasma mais déproteiné. 

2- Il contient en solution des petites molécules dont le PM < 5000 D à des 
concentrations peu différentes de celle du plasma. 

ci- La concentration des grosses molécules dans l'urine primitive est faible de 
200 à 300 mg/i soit 40 à 50 g/ 24 h. 

4- Le passage des grosses molécules à travers la barrière de filtration dépend 
de leur charge et leur PM. 
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DETERMINANTS OU DEBIT DE FILTRATION G LO Fvl E RU LA 1 R E ( D F G } 
Le DFG est ie volume de plasma filtré par les giomérules par unité de 
temps. 

La pression de perfusion du rein et les résistances artériofaires (pré- 
glomérulaires^ sont lès déterminants majeurs de DFG. 

Qe t^e-ws tv-otÂs vi cLoj> f\ . 

DFG= Kf xPuf Kf ; coefficient de filtration 

■ 1 

Puf: pression d'ultrafiltration 
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Puf est la résultante de 3 facteurs : 

» 

- Pression hydrostatique capillaire (PH cg ) favorisant la filtration 

- Pression oncotique capillaire (PO cg ) 


S'opposant à la filtration 


- Pression hydrostatique tubulaire (PH T ) 


pyf= AfH - APO 
APH> PH CS - PH T 

APO = PO -'^Qr POr : Pression oncotique tubulaire ~ 0 mm Hg 

^ ~ 0 

Puf = PH - PH T - PO cg 



Cap ï E Ls L,-“ g:U>i ' A: tri/i ira 


Fi- i - 1 f >s déterminants Winodvnaiwqucs de la filmuion glomérulaire; pression hydrostatique 
dai» la capillaire ($»> et dans la capsule de Bowman (P C B>. Passion oncotique dans la capillaire 

^ cloméni ’cnre (Ücjî* e! ia capsule de Barman dlclîi. 
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Toute baisse de !a pression dans T AA (PH cg } 


Toute augmentation de la PH- 


f oute augmentation de ia PO 
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baisse de FG 



MESURE DU DEDIT DE FILTRATIOM GLOMERULAIRE 


Eüe est effectuée à S'aide d'une substance qui doit être : 

- Atoxique 

- Librement filtrée 

- Non réabsorbée 

- Non sécrétée 

- Non métabolisée 

- Non accumulée au niveau du rein 

Pour une telle substance : 

Qf = Qe 
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Q f = DFG X P 
Q e = V X U 

Qf = Q e », DFG X P 


= V X U 
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La clearance d'une substance est le volume virtuel de plasma totalement 
épuré de ia substance par unité de temps. 


En pratique, on emploie ; 

- traceur exogene ; l'inuîîne (polymère du fructose) y* , „ u, 

-traceur endogène : la créatinine 

Les résultats obtenus sont rapportés à une surface corporeiie de 1,73 rrr 
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i — v înuiîne créatinine 



15 m\ /min/ 1.73 rrT 

iP T* ^ 


Les comparaisons des clearances entre différents sujets ne sont possibles 
que si l'on ramène les résultats à une surface corporelle de 1,73 m 2 d'où la 
notion de clearance corrigée. 



"v : V . ^ ^ 


î co ’Pr "O .*** f'i .O V ! î !«* -'0 0 / P Y 


n Ovuv'i 2 i T 


FF= DF G/ DPR 


FF — C jnuline ^ 
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X Estimation de la clearance de la créatinine par ia lormui 
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DFG = 
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A- 1. 23 chez l'homme 


A- 1, 04 chez la femme 
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rnSrif ip fpmmp enceinte. Fobèse et en cas d/ascite 
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VL REGULATION DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE 


Ls régulation du DFG se confond avec celle du DSR puisque celle-ci 
s'exerce sur la vasomotricité des artérioles pré - et postglomérulaires. 

Les facteurs influençant le DFG sont principalement : 


DPR 



Si vasoconstriction : résistance à l'écoulement 

diminution du DPR 
diminution de PH cg 


baisse du DFG 


- Pression artérielle : la PA varie entre 80 et 160 mm Hg , le D5 k ne variant 
pas et le DFG est stable. 

Si PA < 80 mm Ha, le DSR diminue et la DFG chute. 


VH. CONCLUSION 


La mesure du DFG par la mesure de la C créat jnme doit rester le premier 
test de la fonction rénale en pratique clinique car la mise en évidence d'une 
altération de cet indice est spécifique. 

La clearance de l'inuline permet des mesures justes et précises du 
DFG pour la mise en évidence d'une insuffisance rénale débutante et la 
surveillanc e à long terme de l'é volut ion de la fonction rén ale dans les 
affections rénales traitées - - 
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